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III.   Die Dampfe.
Nach Dieterici1) ist zwischen 40° und 300° die wahre (augen-blickliche) spez. Warme
c = 0,9983 —0,000103 7* +0,000002073 *9, und die mittlere spez. Warme
cm = 0,9983 — 0,000051841 + 0,0000006912 t*.
Etwas abweichend von diesen Werten ist nach den Versuchen in der Physik. Technischen Reichsanstalt2) fiir
0°             5°        10°       15°       20°       25°       30°       35°       40°       50°
c= [1,005]   1,0030  1,0013  1,0000  0,9990 0,9983  0,9979  0,9979   0,9981   0,9996
Gleichzeitig mit der Temperatur nimmt bei der Erwarmung auch das Volumen a des Wassers zu3). Bis 100° betragt die Zunahme 4,33 v. H. des Volumens bei 4°, bis 200° 15,7 v. H., bis 300° schon 38,7 v. H. Die mittleren Ausdehnungskoeffizienten fiir je 1° betragen also bis
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zu diesen Temperaturen 0,0433/96 = 1/2218, bzw. 1/1248, bzw. 1/766, zeigen also eine bedeutende Zunahme mit der Temperatur.
Der Unterschied zwischen dem Volumen vs des gesiittigten Dampfes von ts° und dem des Wassers von 0 ° (a0) ist die RaumvergroBerung infolge der Erwarmung und Verdampfung (va — cr0), wahrend die RaumvergroBerung durch die Verdampfung allein v8 — o ist. Fiir sehr viele Falle, und immer dann, wenn die Differenz v —a vor-
a) Z. Ver. deutsch. Ing. 1905, S. 362.
2) Holborn, Scheel und Henning, Warmetabellen, S. 60.
8) Bekannt ist die fur das Naturleben so wichtige Abweichung Mervon zwischen 0° und ca. 4°, wo das Volumen bei der Erwarmung abnimmt, bei der Abkiihlung zunimrat. nicht groB ist. Bei 200° hat man z. B.
